Erue, Domine 

(from Glareanus' Dodecachordon, 1547) 



Sixtus Dietrich, (c 1490- 1548) 



Alto Solo 



Tenor Solo 



) J J I J . 1 1 



-&■ 



ru 



e, Do 



J J J I J Jl 



-& 



ru 



m 



m 



331 



4T11 



ne, Do 



mi 



ne,_ 



S 



« 



Do 



mi 



ne, 



10 



\ J I J J J J 



a 



ni - mam me 



^M 



S 



331 



^m 



ni - mam 



me 



75 



> J I J J J J 



3: 



-s>- 



^ 



am 



lab - bi - is i - ni_ 



^ 



-s*- 



331 



am 



^^ 



£ 



a la 



bi - is, 



a la 



20 



^ 



^ 



-s»- 






quis, l - ni_ 



S 



-£>- 



> J l r J J 



P 



^ 



bi - is i - ni 



quis,_ 



l - ni 



25 



3 



mmm 



v 



quis, 1 - ni 



quis, 



m 



i 



331 



quis, 



et_ 



30 



M r p i J - ^J J ^ J ^ I § S SB 



et a - lin 



gua do - lo 



^^ 



■I I J j r l ^^ l 



£ 



£ 



lin 



gua_ 



do 



35 



ffi= 



-& 



•sa a_ 



lin 



gua do 



lo 



-&■ 



-lo 



sa a lin 



gua do 



40 



-v^v- 



mt 



sa. 



iS>- 



J I J Jl 



-& 



ntr 



lo - 



sa do - lo 



sa. 



